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ぴったりフィットし、正確なサウンドを実現 


耳の内側にぴったり密着 

吸振性能のある金属製ハウジングの高性能スピーカーが、低音を細部まで忠実かつリア 
ルに 再現します。ユニークな曲線デザインが耳の内側にぴったり フィット、 ComplyTM 
Foam Tip がノイズを遍断します。また、絡み防止ケーブルでねじれを防ぎます。 

高音質をお楽しみください 

. プレミアム金属ハウジングで、サウンドの正確な伝送を実現 
. ターボバスのエアベントで、深みのある豊かな低音を再現 
-耳の内側に密着して外部雑音を遮断 
-優れたノイズ遮断効果により、小さい音量で高音質を実現 

快適な装着感 

• ユニークな曲線デザインが耳の内側にぴったりフィットします。 

• 超ソフトな低反発フォームクッシヨンで快適にフィット 
-人間工学に基づいた角度付きアコースティックデザインで自然に装着 
• ソフトなシリコンキヤップで快適な装着感 

いつでもどこにでも携帯 

-繊維でカバーされたケーブルで長持ち、絡まりも防ぎます 
-絡まり防止スライダー 
• 屋外での使用に理想的な 1.2m ケーブル 
-耐久性の高い Flexi-Grip で柔軟かつ強固な接続を実現 
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特長 


プレミアム金属ハウジング 



優れた金属に覆われたこのイヤフォンは、 
不要な振動が伝わらないように保護され 
ており、サウンドの正確な伝送を実現し 
ます。これにより、低音レスポンスがス 
ムーズになり、中音域から高音域がクリ 
アになります。 


深みのある豊かな低音 



夕ーボバスのエアベントによる空気の流 
れで、深みのある豊かな低音を忠実に再 
現することができます。 

正確な音響調整 

イヤフォンが耳の内側に密着して、優れ 
たノイズ遮断効果を発揮します。 

小さい音量で最高の音を 
もう騒音の多い場所で音量を上げる必要 
はありません。角度付きアコースティッ 
クパイプと、ぴったりフィットするイ 
ヤーピースにより、外部雑音が大幅に低 
減されるため、小さい音量で優れた音質 
を楽しむことができ、また電池も長持ち 
します。 


ユニークな 曲線デザイン 
へッドフォンハウジングのユニークな曲 
線デザインが、耳の内側にぴったり 
フィット します。 

ソフトな低反発フオームクッシヨン 



超ソフトな低反発フォームクッシヨンが 
耳のおにぴったりフィットするため、着 
けているのを忘れるくらい快適な装着感 
を得られます。 

ちにフィットするデザイン 
人間の耳の構造に基づいた角度付きア 
コースティックモデルの、15度のわずか 
な傾斜の優れたデザインは、自然な装着 
感と最高の快適さを実現します。 

3サイズの柔らかいシリコンキャップ 



このフイリップスイヤフオンでは、3サイ 
ズのソフトなシリコンキャップが、耳を 
圧迫することなく快適に密着し、不要な 
ノイズを遮断します。 

絡み防止ケーブル 

繊維でカバーされたケーブルは、絡まり 
にくく長持ちするため、製品自体の寿命 
も長くなります。 


絡まり防止スライダー 



ヘッドフォンを収納する際には、を意し 
ないと、ケーブルが絡まってしまうこと 
があります。このため、すぐに使用でき 
るようにへッドフォンを収納するのは、 
厄介な作業です。この絡まり防止スライ 
ダーをイヤーピースのほうにスライドさ 
せれば、2 つの イヤーピースケーブルをき 
れいにまとめておくことができるため、 
ケーブルの絡まりを最小限に抑えること 
ができます。 

1.2 m ケーブル 

オーディオ機器をどこでも好きな場所に 
置ける理想的なケーブル長になっていま 
す。 

Flexi - Gnp デザイン 



へッドフォンの本体が覆われている桑ら 
かい Flexi - Grip 素材は、へッドフォンのパ 
フォーマンスと耐久性を高めます。これ 
により、ケーブル接続を保護し、ユー 
ザーがヘッドフォンを装着するとき、ま 
たは取り外すときに、指先で頻繁にへッ 
ドフォンの本体を繰り返し曲げることで 
生じる損傷を防ぎます。 
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仕様 


パッケージ寸法 

• 姻包サイズ （W X H X D): 9.5 X 17.5x4 cm 
• 本体重量： 0.0119 kg 
• 総重量： 0.0634 kg 
• 風袋重量： 0.0515 kg 

• EAN: 69 23410 70815 8 
. パッケージ内製品数 ：1 

. パッケージ種類：ブリスターパック 

外箱 

• Outer carton (L x W x H): 37.5 x 28 x 25.5 cm 
• 本体重量： 0.2856 kg 


• 総重量： 2.377 kg 
• 風袋重量： 2.0914 kg 

• EAN: 871258158856 4 

-販売用パッケージ数： 24 

内箱 

• Inner carton (L x W x H): 26 x 17.5 x 10.8 cm 
• 本体重量： 0.0714 kg 

• 総重量： 0.477 kg 
• 風袋重量： 0.4056 kg 

• EAN: 871258158857 1 

-販売用パッケージ数： 6 


PHILIPS 

発れ ■ 日 2013-02-03 

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. 




All rights reserved. 





バージョン： 2.0.2 

仕様は、事前に通知することなく変更されること 
があります。商標は Koninklijke Philips Electronics 

N.V. または各所有者に帰属します。 

♦♦♦ 


〇 « 

Vv 

12 NC: 8670 000 73477 






EAN: 69 23410 70815 8 


v.philips.com 









